JAKÓB MALLIK 


Emeryt, 


przeżywszy lat 73, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony Swiętemi 


Sakramentami, zasnął w Panu d. 3 Marca 1596 r. o godz. 2 po południu. 


W ciężkim smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożna Publiczność na obrzęd pogrzebowy. który się odbędzie we Czwartek 

d. 5 Marca b. r. o godz. wpół do 3 po południu z domu L. I przy ulicy Czystej, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w Piatek dnia 6 Marca b. r. o godzinie 9 rano w Kościele 
Sw. Szczepana na Piasku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


